Densitatszahlen nach Grrosshans.
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Tabelle   I.
Element	Densitats-zahl	Element	Densitats-zahl	Element	Densitats-zahl
H	1	K	5	Cu	11
C	1	Mg	5	Zu	11
0	1	Ca	7	Co	11
Li	2	Se	7	Ni	11
Be	2	As	8	Sr	13
S	2	Br	9	Sn	14
N	3	Mn	9	J	14
P	3	Pe	9	0	16
B	3	Or	9	A£	16
M	4			Ba	19
Cl	4			Hg-	26
Na	4			Pb	29
Tabelle  II.			
Molekel-	D i c h t e n		
zahl des	- .......... - ..... — -------	_ ------------ ...... -	— .............. - ....... -
	LiN03	NaCl	NaCHOa
Wassers	bei 19,5°	bei 18°	bei 20°
10	1,1834	1,1872	—
20	1,1005	1,1033	—
30	1,0693	1,0718	—
50	1,0427	1,0444	1,0456
100	1,0218	1,0234	1,0234
200	1,0110	1,0118	—
Ebenso findet man far die Losungen schwefelsaurer Salze bei gleicher Densitatszahl und 'gleicher Verdunnung gleiche Dichte. Und dieses wird noch fiir eine grosse Menge anderer Substanzen nachgewiesen.
Aus den Densitatszahlen kann man auch die Eestzahl berechnen. Man hat nach Gleichung 19) und 23)
26)                          r = m + 18 Jf — 6 By.
Die Grosse y soil meist gleich yl,5 = 1,225, in vielen Fallen 1 sein. M ist Null fiir Verbindungen R'OH, R"(OH)2, R"(C103)2. Einwerthige Fettsauren und ihre Salze haben M = I + 1,25 #. Der Werth 1 gilt fiir CHgOs, Ameisensaure, und x ist die Zahl des hinzu-kommendenCH2. Bei zweiwerthigen Fettsauren verdoppelt sich das Jf. Die Zahl fiir J&Tkann auch negativ sein. Isobare Verbindungen haben gleiches M.          v = | — M,        A = If, also
